Gemeente 

Emmen 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Emmen. 


Nr. 77703 

27 augustus 
2015 


Besluit intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Klazienaveen 

Mizar 2, de ingetrokken vergunning heeft betrekking op een onbemand tankstation. (55463-2014). 


Beroep/Voorlopige voorziening 

Met ingang van 21 augustus 2015 ligt het besluit 6 weken ter inzage in bij het Klant Contact Centrum 
(KCC), Raadhuisplein 1 in Emmen. 

Gedurende de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen bovenstaand besluit een schriftelijk 
en gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 

Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150,9700 AD Groningen. Degene die een beroepschrift 
heeft ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen 
ontstaan, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzie¬ 
ningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen. 

U kunt ook digitaal procederen, voor meer info raadpleeg de internetsite van de Rechtbank. 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onderstaande omgevingsvergunning ingetrokken 
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